Work Order ID 69065 
Page 1 
11111111111111111111111111111111111 
Wednesday, April 27, 2011 1:24:12 PM 


Item 10: 
D41 2-79 1-047 
Accept 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Setup Start 
1111111111111111111111111 
Revision ID: 
Item Name: 
Pitot Heat Monitoring Assembly 
Stop 
1111111111111111111111111 


Start Date: 
412712011 
Start Qty: 1.00 
11II1I111I11II1 
Cust Item ID: 
Required Date: 4/27/2011 
Req'd Qty: 1.00 
Customer: 
111111111111111 
Reference: - g.ru O~ 


Run 
Start 
1111111111111111111111111 
Approvals: 
Process Plan: _~ 
Date: 


QC: 
Date:_.. _ 
SPC (YIN): 
....___~ Date: ___ ... _ 
Stop 
1111111111111111111111111 


~--- ......---.----~.... ----.......-~ ---....--~ .. -­ 
Sequence IDI 
Operation 
Set Upl 
Tool In 
Tool # Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Work Center ID 
Description 
Run Hours 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


Date: --'---.......-"----'--~ 


Draw Nbr 
Revision Nbr 


IIN-D412-791 
B 


150 
0.00 


1111111111111111111111111 
1'-- 
-=-;_~ --- 
__ 
_ ...... -­ 
Packaging 
;"Iemo 
o.o~~ 


Packaging 
PULL FROM STOCK 0412-791-047 FROM ST~(b(X?\ 


REMOVE 03896-1 B62103 X 1 AND PUT BACK INTO STOCK 


REPACKAGE ONCE WE RECEIVE A NEW 03896-1 RELAY 


160 
Identify a~ per dwg &. Stock Location:_ 
0.00 


. 1111111111111111111111111 
Packaging 
Memo 
0.00 


Packaging 
TO AND STOCK tJNOER NEW BATCH NUMBER 


______ 
___ 
_____ 
__ 


170 


Work Order ID 69065 
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. 11111111111111111111111111111111111 


~/O/ 


Wednesday, April 27,2011 1:24:12 PM 
== 
Item ID: 
Revision ID: 
D412-791-047 
Accept 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 
Setup Start 
1111111111111111111111111 


Item Name: 
Pitot Heat Monitoring Assembly 
Stop 
1111111111111111111111111 


Start Date: 
4/27/20 II 
Start Qty: 1.00 
111111111111111 
Cust Item ID: 
Required Date: 4/27/2011 
Req'd Qty: 1.00 
1I1I11111111111 
Customer: 


Reference: 


Approvals: 
Process Plan: 
Date: ~__....... _ Tooling: 
Date: 
_ 
Run 
Start 
11111I1111111111111111111 


QC: ______ Date: __ SPC(Y/N): 
Date:.__._ 
Stop 
1111111111111111111111111 


-_.. - 
Sequence IDI 
Operation 
Set Upl 
ToollD 
Tool # Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Work Center ID 
Description 
Run Hours 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


1111111111111111111111111 
QC 


QC21- Final Inspection - Work Order Release 


Memo 


0.00 


0.00 
___IUiJ:?~ 


Quality Control 
v11J~ 
.t/-, 
) \ - 0\/ 


,.. 
-- 
- 
...-----... 
. .._.__._......_--_..__._ ...•.._- 
Picklist Print 
Page I 
Wednesday, April 27,2011 1:24:07 PM 
-.-...~ 
11111111111111111111111111111111111···_·-_·_·_·····_--..-..... 
Work Order.ln: 69065 


Parent Item: 
0412-791-047 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Parent Item Name: 
Pitot Heat Monitoring Assembly 
Start Date: 4/27/2011 
Required Date: 4/27/2011 


Start Qty: 1.00 
Required Qty: 1.00 


Comments: 
IPP RevA: New issue DO verified by:EC 
----.---- 
--... - 
...-------- -­ 
Component Item .lnl 
Replacement Mfg/ 
Bin 
Primary 
Last 
Route 
Unit of 
Qty on 
Qty per Kit 
Total 
Qty 
Date 
Status 
Item Name 
Item ID 
Purch 
Item Location 
Location 
Seq ID 
Measure 
Hand 
~ty 
Issued 
Issued 


..._-... -Ea--ch--0.000-0-111111-111 _)~ 9() G-6 It-ilif! 
<b~lulii"""""""I"""""""", 
Manufactured 
No 
\\. 
Relay 


D3896-1 
Manufactured 
No 
Each 
0.0000 


111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111. ~---n~Lf 
Relay 


,, 
Picklis,t Print 
Friday, Of:tober 22,2010 8:31:15 AM 
-- -~~---.-.---..-.--Ab 
Work Order 10: 63170 
·····1111111111011111111111111111111111 


Parent Item; 
D412-791-047 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 111111111111111111 
Parent Item Name: 
Pitot Heat Monitoring Assembly 
Start Date: 10/21/2010 
Required Date: 10/28/2010 


Start Qty: 1.00 
Required Qty; 1.00 


Comments; 
rpp RevA: New issue DD verified by:EC 


Component Item 101 
Replacement Mfgl 
Bin 
Primary 
Last 
Route 
Unit of 
Qtyon 
Qty per Kit 
Total 
Qty 
Date 
Status 
Item Name 
Item JD 
Purch 
Item Location 
Location 
Seq 10 
Measure 
Hand 
Issued 
Issued 
Qty 


'18::200 . 
Purchased 
No 
110 
Each 
4,0000 
I 
~ 111111111111111111111111111111111111111 
I11111 lill ~~j) 
Quick Connector, Plug 


Location 
~ 
Loc Code 


ST400 
4 


115177 
4 


=-t' 
fiN4007 
Purchased 
No 
110 
Each 
180000 
4 
; 4 
(' 1111111111111111111111111111111111111111 
11II1I1111 
JJ)JJ~.~ 
Diode 


Location 
Loc Code 
, 


~ 


ST391 
18 


11432 
18 


80-004-2-6 . 
Purchased 
No 
1I0 
Each 
116.0000 
3 


1IUIII 11111 111111111111111 11111 11111111111111111111 11111111 
1111111111 [~ 
Insert 


Location 
~ 
LocCode 


ST377 
116 


114882 
16 


J 
114930 
100
 
- 
03896-1 
No 
110 
Each 
2,0000 
2
 
Manufactured 
2
 
~ 
111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111 
J..u},J~ 
Relay 


Location 
LocCode 
~ 


ST093 
2 


...... 62103 
2 
0... 
-. 


Location/Lot Activity 
Page 1 of I 
Wednesday, April 27, 2011 1:24:31 PM 


..... ----._----- 
---...... 
Criteria: 
AlIltems 
All Locations 
Lot: 63170 
All Transaction Types 
All Dates 
Report on Locations & Lots 


Transaction 
Item 101 
Warehouse 
Reason 
Employee 10 
Loc 
LocQtyPriorl 
Lot Number LotQtyPriorl 
Shelf Life Date 
Extended 
Type 
Item Name 
Trans 
Lot Qty 
Cost 
Location 10 
Location Code 
Location Qty 
Date 
Lot Code 


1.0000 
LOOOO 
Account Value 
0412-791-0471 Pitot Heat 
Main 
FAUTOI 
Change 
Monitoring Assembly 
Warehouse 
FG03lA 
4/26/20ll 
-1.0000 
63170 
-1.0000 
($1,996.04) 


1.0000 
1.0000 
Main 
FAUTOI 
Warehouse 
FG031A 
4126/2011 
1.0000 
63170 
1.0000 
$1,996.04 


SO.OO 
0.0000 


3.0000 
1.0000 
0412-791 -047/ Pitot Heat 
Main 
69065 
FAUTOI 
Monitoring Assembly 
Warehouse 
FG031A 
4/27/2011 
-1.0000 
63170 
-1.0000 
($1,99604) 


-1.0000 
($1,996.04) 


0.0000 
0.0000 
WIP Receipt 
0412-791-0471 Pilot Heat 
Main 
63170 
GOLDOI 
Monitoring Assembly 
Warehouse 
FG031A 
11/812010 
1.0000 
63170 
1.0000 
$1,996.04 


1.0000 
SI,996.04 


